gO                                               I. Die Gase.
gesetzt warden i = 1,395 — ^^f  (09> N9, H9,  CO,   Luft),   oder
mit * = T— 273 A = 1,411 —     ~T-    VSL auch Tal L
12 a. Speziflsche Warmen mehratomiger Grase.
KoUensaure, C03.
AJs zuverlassigster Wert bei 0° kann gelten1) (fur atmosph. Druck)
In naher Ubereinstimmung damit fand Partington4u-6)
bei      0°             20°           100°
^ = 0,1989 0,1991 0,2132 cv = 0,1518 0,1527 0,1675 A = 1,3084 1,3017 1,2727
Fur die mittlere spez. Warme fanden Holborn  und Henning^) zwischen 20° und f folgende Werte
f =   200°     440°     630°     800°     847°    1000°    1200°   1360° C
^ = 0,2168 0,2306 0,2423 0,2493 0,2491 0,2602  0,2654   0,2678.
Diese Werte wurden durch Abkiihlung einer bestimmten, vorher elektrisoh erhitzten GasmeDge im Olkalorimeter gewonnen.
VersTiohe nach dem Explosionsverfahren (Verbrennung von CO zu C02 in der Bombe und Messung des Hochstdrucks) sind von A. Langen8), Pier und Bjerrum4) ausgefuhrt worden.
Hierbei erhalt man die mittlere spez. Warme fur konst. Volumen. Langens Versuche ergaben nach Schreber
zwischen 17° u. 1500° (wcK)m = 10,45, also (mcp)m = 12,43, cPm = 0,283 17° u. 1700°          m    11,20,    »            m     13,18      *     0,300.
Nach Bjerrum (und Pier) ist der wahrscheinHche Wert zwischen 17° und 2714° (m<gm = 10,9, also (mcp)m = 12,88, Cpm= 0,298.
In Mg. 12 sind nun die Werte von cp aufgetragen (unterste Kurve), wobei samtliche Versuche beriicksichtigt sind. Ferner wurdea aus den urspriinglichen Werten von cv nach dem in Abschn. 11 an-gegebenen Verfahren (aus der Kurve der Warmemenge) die wahr-scheinlichen Werte von c ermittelt, die ebenfalls in Fig. 12 eingetragen sind, ebenso wie die Molekularwarmen mcn (MaBstab dafiir rechts in Fig. 12).
!) Holborn, Scheel u. Henning, Warmetabellen d. Physik.-Techn. Reichsanst.                                      '
2) Annalen d. Physik, 1907, Bd. 22 (Physik.-Techn. Reichsanst.). 8) Z. Ver. deutsch. Ing. 1903, Nr. 18. *) Im Nernstschen Laboratorium. Phys. Zeitschr. 1913, S. 973.he Molekularwarmen, ebenso die einatomigen unter sich.
